RACCOLTA SCHEMI DELLA PRODUZIONE 
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TABELLA DELLE TENSIONI 


VALVOTj \ 

Placca 

V 

Q. Sehermo 

V 

Catodo 

V 

UCH42 

120 

75* 

65 

j 

UF 41 

120 

65 

— 

UBC41 

€0 


— 

UL 41 

150 

120 

6 

UY 41 

160c.a. 

— 

155 


NOTE 


Tensione c.c. al 1° elettrolitico: 155 Volt 
Teusione c.c. al 2 ° elettrolitico: 120 Volt 
* Tens, alia placca del triodo oscillatore 

Lo tensioni indicate sono state lette con volt- 
metro a 20.000 ohm per Volt e apparecchio su 
rete 125 Volt. 
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